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L I B R O 


piglino tutta la Iarghezza del muro : & ii primo corfo fia in chiaue, cioe che fi vegga il lato mi 
quadrello , il fecondo per lungo, cioe co’l laro maggiore di fuori, & il terzo in chiaue . Di 
niera .ono in Roma i muri della Ritonda , e delle T erm e di D ioclitiano , & di tutti nl i Edifir. C a lria ' 
chevilono. ° ut " anf ichi 



E , Corfi di quadrelli che lcgano tutto il muro . 

F, Parte di mezo del muro fatta di cementi fralvn corfo e l’altro & i quadrelli efteriori . 


I muri di cementi fi faranno , che ogni due piedi al meno vi fiano tre corfi di pietra cotta e fiano 1 
pietre cotte ordinate almodo detto dilopra . Cofi in Piem onte fonole mnra diTurino,lequalifono 
latte di cuocoli di fiume tutti fpezzati nel mezo , e fono detti cuocoli pofti con la parte fpezzata in fun 
/ n , onde fanno drittifsimo , e politifsimo lauoro . I muri dell' Arena di Verona fono anch’efsidi ce- 
menti , & ogni tre piedi vi fono tre corfi di quadrelli ; e cofifono fatti ancho altri antichi edificii ro" 
mefipotrayederenemieilibridell’Antichita. ’ 



G, Cementi, 6 cuocoli di fiume. 

H , Corfi di quadrelli che legano tutto il muro . 

Di pietre incerte fi diceuano quei muri , ch’erano fatti di pietre difuguali di angoli , e lati : & a far 
queiti mui i vlauano vna fquadra d i piombo, la qual piegata fecondo il luogo , doue douea eiler pofta 
la pietra , feruiua loro nello fquadrarla : e cio faceuano,accioche le pietre cometteffero bene infieme, 
^ e per no hauer da prouare piu,e piu. volte fe la pietra ftaua bene al luogo,oue efsi haueuano difegnato 

dipoila. Di quefia maniera fi veggono muri a Preneft e ; ele ftradeantichefonoinqueftomodola- 
ltncate^ 



I> Pietre incerte. 


Di pietre 


PRIMO. I3 

Di pietre quadrate muri fi veggono in Roma, oue era la piazza, & il T empi o di Augufto : ne’ quali 
inchiauauano le pietre minori con aicuni corfi di pietre maggiori . - 



k, Corfi di pietre minori. 

L, Corfi di pietre maggiori. 

La maniera riempiuta, che fi dice ancho a caffa,faceuano gli Antichi pigliando con tauole pofie in 
coltellotantofpacio,quantovoleuanochefuffegrolIbil muro,empiendolo dimalta, edi pietre di 
qualunque forte mefcoIateinfieme,e cofi andauanofacendodi corfo in corfo . Si veggono muri di 
quefta forte a Sirmion fopra il La go di Garda . 



M, Tauole pofie in coltello. 

N , Parte di dentro del muro. 

O , Faccia del m aro tolte via le tauole . 


Di quefta maniera fi poffono ancho dire lg mura di Napoli , cioe le Antiche : le quali hanno due 
mur, di Mb quadrato grofsi quattro piedi, e diftanti tra fe piedi fei . Sono legati infieme quefii mu- 

^ traiierfo ’ e ? che nmangono fra detti trauerfi , & muri efteriori fono fei pie- 

diper quadro,e fono empiutedifafsiedi terra. r 



daH^inW firn °V° f maniere > ^clle quali fi feruirono gli Antichi, & hora fi ueggono i veftDr • 

li Scom^T Prend h Che neimUn r 1 C l ualunc l ue fortefi fiano, debbonofarfi aicuni corfi,i qua- , 
liano come neon , che tengano mfieme legate l’altre parti i ilche mafsimamente fi ofTemera, 

C quando 
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